Doll commercial! e dl llsflno 

Soper e cinque vzlvolc eerie mbta per 
onde cortweirne, eorte, medic e longhe. E- 
diiiooe con nore pulaanti per la aintonia 
automatic*. Occhio magioo. Fat tar a aop ram- 
mobile. La variaate B eomporta appanto la 
aggiunta di an diipoeitivo di •intonirxazio- 
ne automatic* il lustra to da a no schema di 
detUglio in queaia facciata. 

Scbima 

I due circoiti differiacono per rattiemo 
di eonveraione cnlla 6A8-G amerieana; in- 
fatti 11 < 741 B > eomporta Pimpiego di an 
•istema a pulaanti per la eintonia automa¬ 
tical appo&iUmefUe stadia to (vedi ditegno 
a parte); la MF Impiega ana 6K7-G; per 
la rivelaiione, 11 CAV e la BF e utilizzato 
il doppio diodo triodo 6Q7-G. Lo audio fi¬ 
nale ha una 6V6-G e 1’alimentaaioDc e di- 
ihspegnata dalla 5Y3-G; l’indicazione di 
aintonia e fatu da una AM2 europeat U 
ciimito, «lvo il diaposilivo a pulaanti, non 
preaenU apeeiali particolarita. 

Gamme d'onda 

Qaattro: cortiashne, eorte, medic e )tm- 
gbe. □ eomando aatomatico con 9 pulaanti 
c fatU aulla gamma delle oode medic. 

Indicators dl sintonia 

A concentre zione eatodiea del tipo euro- 
peo AM2 i4 V,i doppia aensibiliti. 

drcultl accordad 

Sei di cui quattro a MF au 447 kHz. 


Media freqnenza 

Due trasformatori con nuclei ferromagno- 
lid: qua tiro circuiti accordati au 447 kHz. 



Variants per U mod. "741 B„ 


Sensibllltd 

CAV aalla priroa e la aeeonda valvola; 
regolazione manual* del volume aulla 
6Q7-G. 

Hegolarlone del tono 

Manuale eulla placca deUa 6V6-G. 

Badlofonogralo 

Proa prediepovta per entrambe lo odi- 

*ioni. . . .i 

Altoparlanti 

El c tiro din ami co. Potenza dr uedta; 8 
eccitazione 1250 ohm. 

Valvole (tipi e zoccoll) 

1 2 3 


* 6A8-G 

6K7-G 

6Q7-G 

(8-A) 

(7-R) 

(7-V) 

4 

5 

6 

6V6-G 

5Y3-G 

AM 2 

<7-AC) 

(5-T) 

(50) 


Lampade della scala 

Unu fiaaa pin quattro co mandate dal com¬ 
ma tat ore di gamma. Tutte le lampode tono 
a 4 V. 

Tension! dl allmentarlone 

Cmquc prese di odattamento au 110 - 

125 . 140 . 160 . 220 V. 

Con sumo totals prlmarlo 

50 VA circa. 

(v. retro la tabolla dtUo toueioal) 




